Mgr. Otmar Schreyer 


sedzia grodzki 


ur. dnia 15 sierpnia 1897 r., zmarł dnia 31 marca 1943 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie 


w piątek dnia 31 marca 1944 r. o godz. 9' rano w kościele 
OO. Kapucynów w Krakowie. 


O modlitwę za duszę $. p. drogiego Zmarłego, upraszają w ciężkim smutku pograzeni: 


rodzicę i rodzeństwo. 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska M 


KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 108-81. 


